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C-containing Gas per cent.	Kg. C in 100 cbm. Gas.	Amount of Gas from 1 kg. C.	C-containing Gas per cent.	Kg. C in 100 cbm. Gas.	Amount of Gas from 1 kg. C.
20-1	10-814		25-1	13-50	7-41 cbm.
20-2	10-868		25-2	13-56	7-38
20*3	10-921		25-3	13-61	7-35
20-4	10-975		25-4	13-66	7-32
20-5	11-029		25-5	13-72	7-29
20-6	11-083		25-6	13-77	7-26
20-7	11-137		25-7	13-83	7-23
20-8	11-190		25-8	13-88	7-20
" 20-9	11-244		25-9	13-93	7-17
21-0	11-298	8-86 cbm.	26-0	13-99	7-15
21-1	11-352	8-81	26-1	14-04	7*12
21-2	11-406	8-77	26-2	14-09	7-09
21*3	11-459	8-73	26-3	. 14-15	7-06
21-4	11-513	8-69	26-4	14-20	7-04
21-5	11-567	8-65	26-5	14-26	7-01
21-6	11-621	8-61	26-6	14-31	6-98
21-7	11-675	8-57	26-7	14-36	6-96
21-8	11-728	8-53	26-8	14-42	6-93
21-9	11-782	8-49	26-9	14-47	6-91
22-0	11-836	8-45	27-0	14-53	6-89
22-1	11-890	8-41	27-1	14-58	6-86
22-2	11-944	8-38	27-2	14-63	6-84
22-3	11-997	8-34	27-3	14-69	6-82
22-4	12-051	8-30	27-4	14-74	6-79
22-5	12-105	8-27	27-5	14-79	6-76
22-6	12-159	8-23	27-6	14-85	6-74
22-7	12-213	8-19	27-7	14*90	6-71
22-8	12-266	8-15	27-8	14-96	6-68
22-9	12-320	8-12	27-9	15-01	6-66
23-0	12-374	8-09	28-0	15-06	6-64
23-1	12-428	8-05	28-1	15-1;2	6-62
23-2	12-482	8-02	28-2	]5-17	6-59
23-3	12-535	7-98	28-3	15-22	6-57
23-4	12-589	7-95	28-4	15-28	6-55
23-5	12-613	7-91	28-5	15-33	6-52
23-6	12-697	7-87	28-6	15-39	6-50
23-7	12-751	7-84	28*7	15-44	6-48
23-8	12-804	7-81	28-8	15-49	6-46
23-9	12-858	7-78	28-9	15-55	6-43
24-0	12-912	7-75	29-0	15-60	6'41
'     24-1	12-966	7-71	29-1	15-66	6-39
24-2	13-020	7*68	29-2	15-71	6-37
24-3	13-073	7-65	29-3	15-76	6-34
24-4	13-127	7-62	29-4	15-82	6-32
24-5	13-181	7-59	29-5	15-87	6-30
24-6	13-235	7-56	29-6	15-92	6-28
24-7	13-289	7-52	29-7	15-98	6-26
24-8	13-424	7-50	29-8	16-03	6-24
24-9	13-396	7-47	29-9	16-09	6-22
25-0	13-45	7*44	30-0	16-14	6-20
